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Abb* 1 

Aufsicht auf das Gerät, hei ab genommener Kappe 
über den Tonkopfaufbau 


Pos, 

Teil Abb. 

Benötigte 

Menge 

Benennung 

Bezugän ummer 

1 

T 1 

1 

Filme pul enteil er 

8433.001—02103 



1 

Hutsdi raube 

8433.001—02104 

2 

T 2 

1 

Leitrolle 

8433.001—01156 


T 3 

1 

Lager, vollständig hierzu 

8433.001—01038 



3 

Zylind ers di raub eu hierzu 

.M- 3X8 DIN HT—4 D 



1 

Hing hierzu 

8433*001—02178 


T 4 

1 

Kugel hierzu 

2,5 mm 111 DIN 5401 


T 5 

I 

Sidienmgsfeder hierzu 

8433.001—02179 



n. Bedarf 

Zwisdieusdieiben hierzu 

8433.001—02486 

3 


1 

Andruckrolle, vollständig 
bestehend aus: 

8433.001—0 1030 


T 6 

1 

Andruckshebel, vormont. 

8133,001—01031 



l 

Hebel 

8433.001—02142 



1 

Buchse 

8133.001—02141 


2 





































Bild T 1 



Bild T 4 Bild T 5 Bild T 6 


3 


f 


V 


Pos, 

Teil Abb. 

Menge 

Benennung 

ß ezu gsn u fi] m er 



l 

Gewindes tift 

M 3X10 DIN 553 


T 7 

1 

Gummirolle 

gehärtet 


8433.001—01032 


T n 

2 

Kugellager 

EL 4 DIN 625 



1 

King 

8133.001 — 02152 



1 

Ring 

8133.001 — 02153 



1 

Ring 

8433.001—02154 



I 

Federring 

8433.001 — 02155 


T 9 

1 

Sch raube 

8433.001 ”02151 


T Lü 

1 

Stehbolzen, vollständig 

8433,001 — 01033 



3 

Zy linde rsehrauben 

M 3X6 DIN 84—ID 



1 

Renting Scheibe 

4 DIN 6799 Federstahl 


1 1 1 

1 

Zugfeder 

8433,001 — 4)2143 

4 

TI 

1 

Films pulenteller, rollst, 
bestehend aus: 

8433.001—01029 



1 

Filmspulentellcr 

8433.001 02136 


T 12 

1 

Filzring 

8433.001 — 02135 


1 

Mitnehmerscheibe hierzu 

8438.001 “01131 



1 

Huts di rauhe 

8133*001—02476 

5 

T 13 

1 

Synchron-Motor, rollst. 

8433.001—01053 




bestehend aus: 

Motor entweder 

K 1130/1 Type MSM 





130 g 




oder 

Tv|io WKM 130—30 g 





220 V 10 W ti t= 700 



1 

Antriebsscheibe 

8433.001—02106 



2 

Gewindestifte 

M 3X5 DIN 438—5 S 

6 

T 2 

1 

Leit rolle, vollständig 

8433.001—01156 


T 14 

1 

Lager, rollst, hierzu 
bestehend aus: 

8433.001—01039 



i 

Lager 

8433.001 — 02181 



1 

Ausgleichshebel 

8433.001—02040 



1 

Sicherüngsfeder 

8433,001 — 02179 



1 

Benzing Sicherung 

7 DIN 6799 Federstahl 


T 15 

1 

Kappe 

8433.001 — 02187 



1 

S e ch sk an t m u t L e r 

8433.001—02182 



1 

Scheibe 

10.5 DIN 125 St 



i 

Schraube 

8433.001—02183 


T 4 

1 

Kugel 

5 mm 111 DIN 5401 


T li 

1 

Zugfeder 

8433.001—02188 

7 

T 16 

1 

B ei eu di tun gs schild 

8433.001—02312 




„Aus“ 


8 

T 17 

1 

Netzkontrollgliiumlanipe 

UR 110 



1 

Übergteuerungs- 
glim mfampe 

UR 110 

9 

T 18 

1 

Bedienungssdiild „Ein“ 

8433.001—02311 


4 





































Pos, 

Teil Abb, 

Benötigte 

Benennung 

B (i zugsn um m er 

10 

T 19 

1 

B e di e n u u gs s ch i ld 
„Netzkontrrdlc 41 

8433.Ü0I—02313 

11 

T 20 

1 

Drehknopf „Ein — Aus“ 

F 30 FN 7.4602 



1 

Dreh knöpf „Wieder* 





gäbe — Aufnahme“ 

F 30 FN 7,1602 

12 


2 

Stehbolzen 

8433,001 — 02005 


T 21 

1 

Sdiutzkappe hierzu 

8433.001—02020 


T 22 

2 

Schrauben f* Schutzkappe 

8433.001—02351 



1 

W a re n z e i ch e n R F T 

8433*001—02018 

13 

T 23 

1 

Bedieiiungssthild „Rück- 

8433.001—02310 




lauf—Halt —Vorlauf“ 



T 24 

1 

Tasten gruppe 

8433.001—01002 




bestehend aus: 


14 


1 

Achse Ahb, Pos. 1 

8433.001—02022 



1 

Yorlauftaste, vollständig 





Abb, Pos. 1 

8433.001—01004 




bestehend aus: 




1 

Vorlauft aste 

S433.001—02031 



1 

Hebel Abb. Pos. 6 

8433.001—02036 



1 

Senkseh raube 

AM 3X15 DJN 63—4 D 



1 

Zylinderstift 

1,5X10 DIN 1473 



1 

Benzin g Seiteihe 

4 DIN 6799 Federstahl 




Abh. Pos. 5 


ir» 


1 

Haltetaste Abb. Pos* 8 

8433,001—01005 



1 

Feder Ab b* Pos. 4 

8433.001—02023 



1 

Distanz ach se Abb. Pos. 3 

8433.001—02026 



1 

Feder Abb* Pos. 2 

8433.001—02024 

16 


1 

Rücklauf taste Abb. Pos, 9 

8433.001—01006 



2 

Lager 

8433.001—02021 



3 

Gummipuffer 

8433.001—02035 



n* Bedarf 

Scheiben 

8433.001-—02027 

17 

T 25 

1 

Schalthebel, vollständig 

8433.001—01035 




bestehend aus: 




1 

Schalthebel „Aufnahme 44 

8433.001—01036 



1 

Gewindestift 

8433.001—02170 



1 

Sechskantmutter 

M 4 IHN 934—4 D 



1 

Bügel 

8433,001 — 02171 



1 

Stahl rolle 

8433.001—02172 



1 

Bolzen 

8433.001—02173 



2 

Nietholzen 

8433,001—02174 



1 

Federholzen 

8433.001—02175 



1 

Scheibe 

2,8 DIN 125—4 D 



1 

Druekfeder 

8433.001—02162 



1 

Schlitzmutter 

M 4 DIN 546—4 D 


T 26 

1 

Stehbolzen 

8433.001—02 \ 63 



3 

Senk sehr auheu 

M 3X6 DIN 63—4 D 



1 

Benzing Scheibe 

7 DIN 6799 Federst ahl 



1 

Zugfeder 

8433.001—02165 




















7 












Pna. 

Teil Abta. 

Benot igle 
Menge 

Benennung 

Bezugsnummer 

17a 

T 27 

1 

Hebelgruppe 
bestehend aus; 

8433.001—01009 



1 

Lager, vollständig 

8433*001—01010 



1 

Achse 

8433,001—02053 



1 

Anschlaghebel, vollst* 

8433*001—01011 



1 

Feder 

8433.001 -02054 



1 

Kerbstift 

1,5X8 DIN 1471 



1 

Sperrhebel, vollständig 

8433.001—01012 



1 

Sperrhebel, vollständig 

8433.001—01013 



2 

Kerbstifte 

1,5X8 DIN 1471 



2 

Z w i s dh e n a che ib e n 

8433.001 02055 



I 

Schalthebel, vollständig 

8433,001—01014 



1 

Feder 

8133.001—02056 



1 

Schalthebel, vollständig 

8488*001 —01015 



1 

Feder 

8133.001—02058 



2 

Schalthebel 

8433.001—02057 


* 

2 

Zylinder Schrauben 

M 3X5 DIN 84—5 S 





vern* 



2 

Benz in g Scheiben 

3,2 DIN 6799 Federstahl 



1 

Kontaktfedersatz 

8433*001—01018 



2 

Zylinder-Schrauben 

RI 2X10 DIN 84—4 1) 



2 

Senkschrauben 

M 3X10 DIN 63—4 D 


T 28 

1 

Zwischenplatte 

8433,001—02059 


T 29 

2 

Kontaktfedersätze, vollst. 

8433.001—01016 


t m 

2 

Kontaktfedereätze, vollst. 

8433.001—01017 


T 81 

2 

Isolierplatten 

8433.001—02071 



4 

Senkschrauben 

M 3X28 DIN 63—4 D 



4 

Sechskan t muttern 

M 3 DIN 934—4 D 

18 

T 32 

1 

Bezeidbnungsschild 

„Aufnahme“ 

8433.001—02308 

19 

T 33 

1 

Bezeichn im gasch ild 

8433*001—02309 




„Wiedergabe“ 


20 

T 34 

1 

B e ze i ch n u n gs a cb i 1 d 
„Übersteuerung“ 

8433*001—02307 

21 


1 

Zugfeder 

8433*001—02165 

22 

T 35 

1 

Leitrolle, vollständig 

8433.001—01155 




Lager sind sonstiges Zu¬ 
behör — siebe Pos* 6 — 

* 

2? 


3 

Kappe 

8433.001—02187 

24 

T 36 

1 

Tonkopf, vollständig 
bestehend aus: 

Tonkopf wie vorstehend 

8433.001—01044 



1 

Preßspan-Scheibe 

4,3 DIN 433 


8 

























Bild T 32 




I 


* ^* 3 *^ # 


Bild T 33 




Bild T 34 



Bild T 35 



Bild T 36 



















Puh. Teil Abh. 

Qenöfi^ie 

Menge 

Benennung 

Bo zuga n u mmn r 

\ T 37 

1 

Scheibe 

8433.001—02210 


I 

Abschirm *Boden 

8433.001—02215 


1 

Taumelscheibe 

843 3.001—02207 


1 

Schraube 

8433.001—02208 

T 38 

1 

Abschirmkappe 

8437*003—02148 


1 

Isolierbuchse 

8437.004—02046 


1 

Zylinders ehr aube 

M 3X8 BIN 84—4 D 


1 

Zusatzscheibe 

8433,001—0221] 

25 

1 

Band ab heb er, vollständig 
besteheudi aus: 

8433.001—01042 

T 38a 

1 

Band abh eher 

8433.001—01043 

T 39 

1 

Bolzen 

8433.001—02198 


1 

Benzing Scheib« 

2,3 DIN 6799 Federstahl 

140 

1 

Torsionsfeder 

8433.001—02199 


1 

Kappe 

8433.001 — 02187 


l 

Sechskantmutter 

M 3 DIN 934—4 D 



Bild T 37 


Bild T 38 


L-4 4 


O" 


Bild T 39 


Bild T 40 


Bild T 41 Bild T 42 
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Abb. 2 

Linke Seitenansicht 


Pos. 

™ ,, *,* Benotigle 
Teil Abb. Mungo 

Benennung 

Bezngse uro mar 


1 


Film spulen teil er „links 44 

siebe Pos. 1 Abb, 

1 

2 


Leitrolle 

siehe Pos, 2 Abb* 

I 

3 


Bandabheber, vollständig 

siehe Pos* 25 Abb* 

i 

4 


Leitrolle, vollständig 

siehe Pos* 22 Abb* 

1 

5 


Glimmlampe 

siehe Pos* 8 Abb» 

1 

6 

1 

Verstärkerteil 

8433*001—01119 



bestehend ausi 
Aufbau platte 
Köhrenplatte, komplett 
Köhrenplatte, komplett 
Filzscheiben 
Filzscheiben 
Zylinderschrauben 
Sechskantmuttern 
Scheihen 

Schicht widerstand W 23 

Röhren Rö 1 und Rö 2 
Widerstandsplatte 
Zylinders ehr auben 
Ab Stands rohre 
HF-Einheit 
bestehend aus: 
Spulemockel, vollständig 


8433,001—02457 
8433,001—01135 
5249 U 19 
52 49—37 

r24Q_ 

M 3X18 DIN 84—4 D 
M 3 DIN 934—4 D 
5249—16 

1 KOhm 0,25 Win 

± 10 % 

EF 12 k 
8133.001—01120 
M 3X5 DIN 84—1 D 
3,6X6 FN 6.6001 
8433.001—01076 

8433.001—01077 


11 







































n rr .. ... BenotiKfe 

Pos. Teil Abb. Menge 

Benennung 

- Be zugsnum nt er 

1 

Spule, vollständig 

8433,001—01078 

1 

Ahschirnihauhe 

8433.001—02335 

1 

S c cli sk a n t m ut t e r 

M 3 DIN 934—4 D 

2 

Zvlindersch rauben 

M 3X8 DIN 84—4 D 

T42 1 

Glimmlampenhalter, 

vollständig 

8433.001—01108 

2 

Rohrnieten 

3X5X9 DIN 7340 St. 

1 

Keramik-Kondensator 

C 28 

50 pF 10/4 F Co 

1 

Abgleich-Kondensator 

C 16 

15 - 60 pF 

2 

Kohrnieten 

2X3X8 DIN 7340 St 

2 

S (Reihen 

2,2 wie DIN 125 Pr 

1 

Sehelle 

8433.001—02323 

1 

Papier-Kondensator G 1 

0.5 pF/500 V 

i 

Papier-Kondensator C 1(1 

1 pF/250 V 

1 

Papier-Kondensator C 23 

0,5 pF/250 V 

n. Bedarf 

Beilage 

2X42X45 Pappe, schw T arz 

1 

S di eile 

8433.001—02462 

1 

Eingangs tran&forniator, 
vollständig 

8433.001—01125 

2 

Zylinders eli rauben 

M 3X6 DIN 84—4 D 

l 

Schicht widerst and W 1 


1 

Keramik-Kondensator 

G 27 


l 

Papier-Kondensator C 9 


1 

Papier-Kondensator C 19 


2 

Zylinderschrauben 

M 3X4 DIN 84—4 D 

2 

Zylinderfleh rauben 

M 3X3 DIN 84—4 D 

1 

Scheibe 

3,2 DIN 125 Pr. 

1 

Anschlußplatte, volUt. 

8433.001—01127 

1 

Zy lin d er s eh r a 11 h e 

M 3X5 DIN 84—4 D 

2 

Scheiben 

3,2 DIN 125 St 

1 

Drossel, vollständig 
bestehend aus: 

8433.001—01123 

1 

Winkel 

8433.001—02463 

1 

Spulensockel, vollständig 

8433.001—01077 

1 

Sechskantmutter 

M 3 DIN 934 4 D 

1 

Drossel 

8433.001—01123 Bv 

1 

Ab gleichkern 

Nr. 1923 

1 

Keramik-Kondensator 

C 3 

400 pF' 10/250 V 

1 

Keramik-Kondensate r 

200 pF 10/FCO 


C 6 

f 

1 

Schichtwiderstand W 3 

30 kOhm 225 W ± 10% 

2 

Zylinderfleh rauben 

M 3X4 DIN 84—4 D 

1 

Lötöse 

3X12 hl DIN 41496 

1 

Schalter, vollständig 

8433.001—01144 

7 T ,43 1 

Filmspulenantrieh, 
vollständig, links 
bestehend aus: 

8433.001 — 01020 

1 

Lagerbock, vollständig 

Abb. Pos. 1 

8433.GQI — 01021 
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o i' i vii Benötigte 

Po*. Teil Abh. Menge 

Benennung 

Bezugsmimmer 

1 

Achse Abb. Pos, 2 

8433.001—02096 

1 

Sdmurrad Abb. Pos. 3 

8433,001—01022 

i 

Ku p i > lu n g e f e de r 

Abb. Pos. 6 

8433,001—02099 

I 

Zvlindersehraube 

M 3X6 DIN 84—5 S 

1 

Bremsscheibe Abb. Pos, 8 

8433,001—02098 

1 

Kegelkerbstift 

1.5X10 DIN 1471 

1 

Benzin g Scheibe 

Abb. Pos. 9 

5 DIN 6799 Federstahl 

1 

Stahlkugel 

5 mm 

I 

Schraube Abb. Pos. 10 

8433.001 — 02094 

1 

Schmierdocht 

8433,001—02478 

i 

Scheibe 

8433*001—02126 

1 

Spann scheibe, vollständig 
Abb. Pos, 8 

8433.001—01023 

1 

Sechskantmutter, voll st, 

Abb. Pos. 9 

M 3 DIN 934—5 S 

1 

Scheibe Abb. Pos. 4 

8433,001—02125 

1 

Bremsband, vollständig 

8433.001—01024 

1 

Bremsfeder 

8433.001-02102 

1 

Feder scheibe 

3 DIN 137 

1 

Scheibe 

3,2 DIN 433 St, vern 

2 

Seil eiben 

8433,001—02483 

2 

Lin s e n s en k s ch raub e n 

M 4X10 DIN 51—4 D 



13 


















Pos. 

Benötigte 

Menge 

Benennung 

B e K ug sn Lim m er 

1 

1 

Eingangstransformatür, 

vollständig 

8433.001—01125 

2 

1 

Schelle 

8433.001—02223 

3 

1 

Kondensator 0,25 pF/250 V 

C 23 

4 

1 

Kondensator 1 «F/250 V 

■C 10 

S 

1 

Kondensator 0,5 pF/5Ö0 V 

C 1 

6 

1 

Drossel, vollständig 
bestehend aus: 

8133.001—01123 

7 

1 

Abgleidikern 

Nr. 1923 

a 

1 

Drossel 

8433.001—01123 Bv 

9 

1 

Spulensockel, vollständig 

8433.001—01077 

10 

1 

Winkel 

8433.001—02463 

11 

1 

Widerstand 70 kOhm 

W 3 

12 

1 

Kondensator 400 pF/250 Y 

C 3 

13 

1 

Kondensator 200 pF 

C 6 

14 

1 

IIF-Einheit 
bestehend aus: 

8433.001—01076 


1 

Abschirmhaube 

8433.001—02355 


1 

Spuletiaockel, vollständig 

8433.001—01077 

IS 

1 

Spule, vollständig 
Trimmer-Kondensator 

15 ' * • 60 pF 

8433.001 — 01078 

1 

C 16 

16 

1 

Kontaktfeder 

8433.001—02423 

17 

1 

Widerstand 200 kOhm 

W r 5 

18 

1 

Kondensator 300 pF 

C 2 


Abb. 3 

Verstärker vollständig 


14 









































Pos. 

Perröt igle 

M eagE 

Benennung 


Bezugsnummer 

19 

I 

W r d ers t a ti rl 50 K / 011 m 


W 16 

20 

1 

Kondensator 1500 pF, 1 400 
Kondensator O.Ü5 //F/500 

V 

C 7 

21 

1 

C 

C 21 

22 

1 

Kondensator 2500 pF/250 

V 

C 20 

23 

1 

Widerstand 3 KO lim 


W 6 

24 

1 

Umsih aller 


S 3 8433.001—Ol 144 

25 

1 

W i d e rs t an d 300 KO h in 


W 4 

26 

1 

Kondensator 25 juF 6/8 V 


C 8 

27 

1 

Kondensator 1500 pF 


C 7 

28 

1 

Widerstand 500 KOhm 


W 7 

29 

1 

Widerstand 200 KOhm 


W 8 

30 

1 

Kondensator 25 wF 6/8 V 


C 22 

31 

1 

Widerstand 50 KOhm 


W 21 

32 

1 

Widerstand 50 KOhm 


W 9 

33 

I 

Wi d e r&t an d 100 K O h m 


W 20 

34 

1 

Kondensator 500 pF 


C 18 

35 

1 

Kondensator 0,05 /tF..''500 

V 

€ 11 

36 

1 

Widerstand 500 Ohm 


W 19 

37 

1 

Widerstand 500 KOhm 


W 10 

38 

1 

Widerstand 300 KOhm 


W 13 

39 

1 

Kondensator 5ÖÖ pF 


C 12 

40 

1 

Widerstand 500 KOhm 


W 15 

41 

1 

Widerstand 300 KOhm 


W 14 

42 

2 

Di stanzrohr 


8433*00 i—02324 




15 








1 


2 


b 



t- 


Abb. 4 

Verstärker vollständig 


Püs* 

Benutigte 

Menge 

Benennung 

Bezügen ummer 

1 

1 

Kondensator 0,5/500 V 

C 19 

2 

1 

Widerstand 1 KOhm 

W 23 

3 

1 

Kondensator 0,5 //F/250 V 

C 9 

4 

1 

Sdi alter 

S 3 8433 001 — 01144 

5 

i 

Kondensator 50 pF 

C 28 

6 

2 

Scheiben 

S249-23 

7 

1 

HF-Einlieit 

5 . Äbb. 3 Pos. 14 - 


8 

1 

Rohrenplatte 

5249—55 

9 

1 

Drossel, vollständig 

s* Ahb. 3 Pos* 8 


10 

1 

Rohren f asstmg 

8/45 FN 6.5111 

11 

1 

Widerstand 200 KOhrn 

W 1 

12 

1 

Kondensator 5Ö0 pF 

C 27 

13 

1 

Eingangstrafo, vollständig 
s. Abb. 3. Pos* 1 

14 

1 

Anschlußplatte, vollständig 

8433.001—01127 


16 
























o *n 4^ W ro 
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Abb. 5 

Verstärker vollständig 


l-'os. 


Benötigte 

Menge 


Benennung 


H ev: u gs num m er 


1 


Ö 

9 


2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


R o h re n f a s su n g en 
Glimmlampen halter 
T r i m m c r-Kou d e n s a l o r 

15 ■ ’ 60 pF 

H F-Einheit 

s. Abb. 3 Pos. 14 
Drossel, vollständig 

s, Abb. 3 Pos. 8 
Sdhalter, vollst. mit Kabel 
Eingangstransformator 
s. Abb. 3 Pos. 1 
Kondensator 
Widerstand 


8/45 FN 6.5111 
8433 . 001—01108 
C 16 


8433.001—01144 


200 pF/400 V C 27 
200 KOhm W 1 


17 













1 2 3 4 



Abb. 6 

rechte Seiten «nsicht 


PtfS, 

benötigte 

.Vf enge 

Benennu rtg 

no/u^sn um me r 

l 

1 

Leitrrdle 

siebe Abb. 1 Pos. 6 


2 

1 

Motor, vollständig 

8433,00 1 — 01053 

3 

I 

Antriebsschmir. 

8433,001 —02249 

4 

1 

Filmspu len tel 1er, vollstän dig 
siehe Ahb. t Pos. 4 


5 

I 

M i t n eb m e rs di ei b e, voll st an d i g 
siehe Abb* 1 Pos, 4 


6 

1 

Filmsp ulen an trieb rechts 

8433,001—01130 


l 

L a g erb o ck, vollste n di g 

8433.001—01027 


1 

Atb.se 

8433.001—02473 


1 

Sch nurrad 

8433.001—01022 


1 

Kuppln n gsfeder 

8133.001 — 02121 


1 

Zylinderstift 

M 3X6 DIN 84—5 S 


1 

Beinling Scheibe 

5 DIN 6799 Federatabl 


1 

Scheibe 

8433.001—02123 


1 

Sperrfeder 

81 33 .001 — 02122 


1 

Zyiindersdtraube 

M 3X8 ÜIN 84—3 S 


1 

Sechskantmutter 

M 3 DIN 934—5 S 


4 

Scheiben 

3,2 DIN 433 Si 


1 

Stahlkngel 

5 mm 


1 

Schraube 

8433*001 — 02094 

7 

1 

Kondensator 1000 pF/750 V 

C 3 

3 

1 

Bügel rechts, vollständig 

8433.001—-01II1 

9 

1 

Widerstand 300 KOhm 

W 2 

10 

1 

Schalter S 1 

G 2X18 FN 7.5121 

11 

1 

Glimmlampe 

UR 110 
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Pos. 


Benennung 


Bezuganumn 


1 

1 

Filmspulenteller 

s. Abb. 1 Pos* 4 


2 

1 

Antriebesdinur 

s. Abb* 6 Pos, 3 


3 

1 

Films p ulen an trieb rechts 
s, Abb* 'S Pos. 7 


5 

1 

Fimtiin gstransformator 
s. Abb. 3 Pos, 1 


6 

1 

Anschlußplatte, vollständig 

8433.001—01127 

7 

1 

Netzteil, vollständig 
bestehend ans; 

8433.001 — 01117 


1 

Aufbau platte 

8433*001—02451 


1 

Ansdilnßplatte, vollständig 

8433.001 — -01059 


2 

Rohrnieten 

3X5>45,5 DIN 7340 


4 

S e di sk a n t mi i tt c rn 

M 3 DIN 934 — 4 D 


1 

Absdiirmbodcn, vollständig 

8433*QQ 1—01055 


1 

Netztransformator, vollst. 

8433.001—01142 


L 

Mantel, geschweißt 

8433*001—02285 


I 

Abschirmdeckel 

8433,001—01056 


2 

Zy Lin d e rsdi rauben 

M 3X6 DIN 84—4 D 


1 

Schichtwider stand W 12 

500 Ohm 


1 

Elektrolyt-Kondensator C 13 

16 «F 


1 

Isolierscheibe 

FN 9*5625 


1 

Lolöse 

45X33 D FW 6,4306 


2 

Elektrolyt-Kondensatoren 

C 14, G 15 

8 uF 


2 

Lötösen 

35X28 D FN 6.4306 


2 

Isoliere cheiben 

FN 9.5624 


1 

Gleichrichter 

Cr. 1 


1 

Sech skantmutter 

M 1 DIN 934 — 4 D 


1 

Winkel 

8133.001—02272 


S 7 5 

Abb* 7 

Rückansicht 
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PüS. 

Benötigte 

Menge 

Benennung 

Httzugsnummer 


2 

Z y li » 4 e rs di ran h en 

M 3X5 DIN 84—'1 D 


1 

Drahtwiderstaml W XI 

UM) Ohm Entbrummer 


l 

Refestigunggschelle 

7 T)IN 49045 Si 


L 

Zylinders di raube 

M 3X5 T)1N 84—ID 


1 

Kabelbaum 

3433,001—01141 


2 

Sdii di t widerstände 'W 17, 

10 KOhm 



W 13, 


3 

1 

Anschlußleiate, vollständig 

8433.001—01102 



bestehend aus; 



I 

Anschlußlei&te 

8433 >001—02412 


1 

Gerätestecker 

WT 3.13—16 


2 

Zylinders cb rauben 

M 3X5 DIN 84—4 1) 


1 

Sicherung&halter 

FW 6,7101 


1 

Sidiening 



1 

Stecker, vollständig 

8433.001—01103 


4 

Telefonbudisen 

Bu L 2, 3, 4 


2 

Isolierringe 

4349—7 


2 

1 soll erringe 

8433,001—02416 


8 

Scheiben 

8433.001—02482 


4 

Scheiben 

6,4 DIN 125 St 


8 

Muttern 

M 6X0,75 FN 6.1401 


1 

An Schluß schild 

8433,001—02414 


1 

An Schlußsdiild 

8433,001—02415 


4 

Halbrundkerbnägel 

2X4 DIN 1471 Alu 


4 

Lötösen 

6 DIN 46215 


1 

Keramikkondensator C 29 

400 pF 
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ec 





f 



5 

Abb* 8 Ansicht von unten 


Pos, 


Benötigte 

M@ng& 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

4 

1 

1 

1 
L 
1 

2 
3 

n* Bedarf 
I 
1 


Motor, vollständig 

siebe Abb. i Pos. 5 
Fi Imsjnde n a n t ri eb, re eh t s 
siehe Abb. 6 Pos. 6 
Anschluß leiste, vollständig 
siehe Abb. 7 Pos, 8 
Netzteil, vollständig 

siehe Abb. 7 Pos. 7 
Yerstärkerteü, vollständig 
siebe Abb* 2 Pos* 6 
Abschirmkasten 
Tastengruppe 
hestehend aus: 

Achse 

Verlauf taste* vollständig 
Penzing Sdieihen 
Haltetaste 
Feder 

Distanzachse 

Feder 

Rück lau f laste 
Lager 

Gummipuffer 
Scheibe 
Schalter 
Glim m lampe 


»433.001- -02461 
8433*001 — 01ÖÖ2 

8433.001—02022 
8433*001 — 0100 i 
4 DIN 6799 Federstahl 
8433*001—01005 
8433.001 — 02023 
8433.001—02026 
8433*001 — 02024 
8433.001—01006 
8433*001—02021 
8433.001—02035 
8433.001—02027 
C 2X18 FN 7.3121 
UR 110 
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